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Description: Handle Socket Part Number: D3330-17 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Ea First Article a Prototype 


ae Tolerance noe Reject Method of 
Dimension Dimension Inspection 
01.13 +0.012/-0.001 
0.89 +0.004/-0.001 
2.40 +/-0.030 
0.40 +/-0.030 
0.200 +/-0.010 
0.356 +/-0.010 


05.03.04 | New Issue 
B 06.03.09 | Dwg Rev updated 
C 07.03.23 | Dimensions update per Rev C 


| D | 09.05.12 | Dwg Rev updated 
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